OBR. 8 — DOSKA VYSIELAČA 00 ZOSTAVENÁ 6PN 055 41 - pohľad zo strany spojov 


OBR. 7 — DOSKA VYSIELAČA DO ZOSTAVENÁ 6PN 055 4L — pohľad za strany súčiastok. 


